Uygun Fiyatlarla Hasta Yatağı Hürriyet Medikal'de 

Uygun fiyatlarla hasta yatağı bulmak günümüzde oldukça zorlaşmıştır. Hasta yatağında kullanılan 
parçaların yurt dışından gelmesi ve bu parçaların fiyatının döviz kuruna endeksli olmasından hasta 
karyolası fiyatlarında yükselmeler olmuştur. Bu nedenden dolayı birçok firma hasta yatağı satışında 
fiyat artışına gitmiştir. Firmamız üretici firma olduğu için döviz kuruna rağmen fiyat olarak çok artış 
yapmamıştır. Firmamız hem kaliteli hasta yatakların üretimini yapar hem de bunları oldukça uygun 
fiyatlarla hizmetinize sunar. Hürriyet medikal yirmi yılı aşkın süredir bu sektörde faaliyet gösteren ve 
bu sektörün en büyük firmasıdır. Birçok firma sadece satış yaparken firmamız aynı zamanda üretim 
de yaparak siz değerli müşterilerimizin hasta karyolası ihtiyacını karşılamaktadır. 

Hasta karyolası modelleri genelde hastanelerde kullanılırken son yıllarda evlerde de kullanılmaya 
başlanmıştır. Hürriyet medikal olarak evlerde kullanıma uygun hasta yatakları üretmekteyiz. Doksan 
santimetreye yüz doksan metre ölçüleri sayesinde evinizin her yerinde kullanıma uygun hasta 
karyolası modellerimiz bulunur. Firmamız elektrikli hasta yatağı üretimi ve satışı yapar. Elektrikli hasta 
karyolası son yıllarda oldukça tercih edilen bir ürün olmuştur. Bunun sebebi kullanımının basit olması 
ve hareket edebilmesidir. Hasta karyolasını genelde hareketsiz ya da hareket etmekte zorlanan 
hastalar kullandığı için hareket etme özelliği oldukça dikkat çekmektedir. Hasta karyolasının birçok 
modeli bulunur ve bu modeller farklı fiyatlandırmalara sahiptir. Hürriyet medikal sitemizi ziyaret 
ederek ya da telefonla bizi arayarak fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. En uygun yataklar firmamızda 
bulunur. 




